Table 4-4 

FS-1 Groundwater Ethylene Dibromide Concentrations and Water Quality Parameters 
May 2001 -April 2002 


EDB 

Concentration 

(pg/L) 

(MMCL = 0.02 pg/L) 


Dissolved 

Oxygen 

(mg/L) 


Specific 

Conductance 

(pS/cm) 


Oxidation- 

Reduction 

Potential 

(mV) 


36EW4005 

36EW4010 


36EW4025 

36EW4030 


36EW4044 

36EW4050 


00MW0552A 


03/22/02 


























































































Table 4-4 

FS-1 Groundwater Ethylene Dibromide Concentrations and Water Quality Parameters 
May 2001 -April 2002 


Location 


Date Well Depth 
Sampled Class 


EDB 

Concentration 

(pg/L) 

(MMCL = 0.02 pg/L) 


Qualifier 


Dissolved 

Oxygen 

(mg/L) 


pH 

(std) 


Specific 

Conductance 

(pS/cm) 


Oxidation- 

Reduction Turbidity 
Potential (NTU) 
(mV) 


36MW0007 


36MW0010A 


36MW0015 


36MW0131A 


36MW0131B 


36MW0131C 


36MW0132A 


36MW0132B 


36MW0132C 


36MW0133 


36MW0135 


36MW0136 


36MW0137 


36MW0138 

36MW0139 


36MW0140 


36MW0141 


36MW0143 


36MW0501 


36MW0503A* 


36MW503B* 


36MW0503C 


36MW0504 


36MW0603A* 


01/24/02 

03/22/02 

01/24/02 

03/22/02 

01/24/02 

01/28/02 

03/22/02 

01/16/02 

03/20/02 

01/16/02 

03/20/02 

01/16/02 

03/20/02 

10/12/01 

01/16/02 

03/20/02 

10/12/01 

01/16/02 

03/20/02 

10/12/01 

01/16/02 

03/20/02 

10/15/01 

01/18/02 

03/21/02 

10/15/01 

01/22/02 

03/21/02 

10/15/01 

01/22/02 

03/21/02 

10/15/01 

01/17/02 

03/20/02 

10/19/01 

10/15/01 

01/28/02 

03/20/02 

10/19/01 

01/28/02 

03/21/02 

01/16/02 

03/25/02 

10/16/01 

01/16/02 

03/21/02 

01/18/02 

03/27/02 

08/01/01 

01/23/02 

03/27/02 

08/01/01 

01/23/02 

03/27/02 

01/23/02 

03/27/02 

01/18/02 

03/27/02 

08/08/01 

01/25/02 

03/26/02 


D 


C 


B 


C 


B 


C 


C 


_C_ 

C 


C 


D 


D 


B 


C 


B 


D 


C 


36MW0603B 


36MW0604 


36MW1001A 


01/25/02 

03/26/02 

01/25/02 

03/26/02 

10/16/01 

01/23/02 

03/21/02 




ND 


ND 


ND 

2.11 

3.66 

0.274 

0.110 

ND 

0.111 


1.94 

0.839 

3.47 

5.42 

4.20 

0.455 

0.665 

2.23 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

0.005 

0.01 

0.033 

0.166 

0.119 

0.074 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

1.14 

0.775 

0.866 

0.101 

0.069 

0.072 

0.021 

0.023 

ND 

ND 

0.765 

0.343 

0.255 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 


14.08 

12.75 

13.02 

12.01 

12.34 
12.45 
11.28 
10.38 
10.27 
9.94 
10.01 

10.74 
10.04 
12.96 
11.01 

10.57 
13.30 
10.90 

10.54 

14.34 
11.17 
10.44 
13.15 

9.92 
11.85 
13.49 

10.92 

11.42 

12.75 
10.62 
11.48 

12.42 

10.58 
10.82 

11.54 
13.01 
11.73 
10.99 


10.78 

10.89 

10.75 

10.56 
12.37 
10.88 

11.57 
10.42 
11.02 
13.99 
11.29 
11.72 
13.96 
11.94 



8.94 


10.21 

10.12 

11.26 

10.31 

I. 33 
1.26 
0.73 
0.61 
10.89 

II. 07 
1.81 
1.45 
1.09 
4.63 
4.70 
4.42 


0.76 

2.01 

0.22 

0.15 

0.70 

0.24 

0.22 

0.27 

0.28 

0.24 

0.31 

7.71 

8.52 

8.73 

0.48 

9.08 

8.86 

8.89 

0.50 

0.25 

0.30 

0.34 

0.22 

0.34 

0.32 

0.42 

8.99 

9.80 

1.69 

1.79 

1.87 

1.95 


11.94 

12.22 

12.30 

10.71 

10.96 

14.63 
11.94 
11.67 
12.39 
12.16 
11.52 

11.64 
12.61 
10.74 

10.97 


1.67 

8.71 

9.68 
9.52 
10.35 
4.56 
4.85 

5.72 
0.88 
1.17 
9.52 

0.98 

0.66 

0.92 


5.81 

5.66 

5.13 

5.02 

6.04 

5.99 
5.92 
6.30 
6.02 
6.36 
6.11 
6.08 

5.81 
6.23 

6.46 
6.16 
6.02 
6.19 
5.94 
6.02 

6.27 
6.04 

6.53 
6.45 
6.35 
7.03 

6.82 
6.60 
6.68 
6.43 

6.28 

5.86 
5.75 

5.66 
6.63 
5.80 

5.61 
5.73 

6.54 
6.38 
6.30 

6.99 
6.68 
7.32 

7.27 

6.86 
6.17 
6.26 

5.80 

5.83 

5.84 

5.73 

5.74 
5.73 

5.81 
5.81 
6.03 
5.97 

5.81 

5.82 

5.67 
5.77 

5.62 
5.70 

5.54 
6.49 

6.28 

6.47 


76 

84 
62 
61 

69 

70 
72 
109 

103 

96 

64 

65 

85 
82 
74 
85 
81 
81 


98 


98 

97 

98 
89 

89 

90 


115 

115 

94 

95 


129 

68 

69 
81 
80 
80 

75 

76 
76 

70 

71 

76 
78 
81 

77 
77 
55 
51 
71 
68 
67 
67 
67 






















































































Table 4-4 

FS-1 Groundwater Ethylene Dibromide Concentrations and Water Quality Parameters 
May 2001 -April 2002 


EDB 

Concentration 

(pg/L) 

(MMCL = 0.02 pg/L) 


Dissolved 

Oxygen 

(mg/L) 


Specific 

Conductance 

(pS/cm) 


Oxidation- 

Reduction 

Potential 

(mV) 


36MW1011A 


36MW1012B 


36MW1012C 


36MW1013C 


36MW1014A 


36MW1036B* 


36MW1038A 


36MW1039C' 

























































































Table 4-4 

FS-1 Groundwater Ethylene Dibromide Concentrations and Water Quality Parameters 
May 2001 -April 2002 


36MW1041A 


36MW1042A 


EDB 

Concentration 

(pg/L) 

(MMCL = 0.02 pg/L) 


Dissolved 

Oxygen 

(mg/L) 


Specific 

Conductance 

(pS/cm) 


Oxidation- 

Reduction 

Potential 

(mV) 


The accuracy of the field parameter instrument readings is as folio 
0-20 mg/L, +/- 0.2 mg/L and for instrument readings 20-50 m 




* = One-time sampling event (Project Note A3P-J23-35Z01516-A4-0004) 
** = 36EW4109 replaced 36EW4110 due to a broken valve. 







































